Ls. 1103/904. We Lwowie, dnia 13. października 1904. 
'Aleg 184 


Sprawozdanie 


Komisyi sanitarnej o sprawozdaniu Wydziału krajowego w sprawie budowy 
domu administracyjnego i gospodarskiego, pawilonu izolacyjnego, trupiarni 
i lodowni przy powszechnym szpitalu w Stryju. 


Wysoki Sejmie! 


Komisya sanitarna wnosi, uznając w zupełności słuszność motywów Wy- 
działu krajowego, 


Wysoki Sejm uchwalić raczy: 

1. Sejm uznaje potrzebę budowy pawilonu izolacyjnego, domu gospo- 
darskiego, trupiarni i lodowni, tudzież rozszerzenia domu administracyjnego 
przy szpitalu powszechnym w Stryju. 

2. Sejm upoważnia Wydział krajowy do zaciągnięcia pożyczki w tej wy- 
sokości, jaka okaże się potrzebną do pokrycia połowy kosztów tych budowli. 


Przewodniczący : Sprawozdawca: 
Gołuchowski. - Wurst. 


